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STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Kennisgeving / Bekendmaking Besluit gaswinning Groningenveld, Ministerie 
van Economische Zaken 


Van vrijdag 30 januari tot en met vrijdag 13 maart 2015 ligt het instemmingsbesluit van de minister 
van Economische Zaken voor het gewijzigde winningsplan voor het Groningenveld ter inzage. 
Belanghebbenden die een zienswijze op het ontwerpbesluit hebben ingediend kunnen tegen dit 
besluit beroep instellen. 



Achtergrond 

De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (hierna: NAM) wint aardgas uit het Groningenveld dat 
gelegen is in de gemeenten Appingedam, Bedum, Bellingwedde, Delfzijl, Eemsmond, Groningen, 
Haren, Hoogezand-Sappemeer, Loppersum, Menterwolde, Oldambt, Pekela, Slochteren, Ten Boer en 
Veendam. 

Op 16 augustus 2012 vond in Huizinge een aardbeving van 3,6 op de schaal van Richter plaats. Deze 
duurde langer en was sterker dan voorgaande bevingen. Naar aanleiding van deze beving concludeer¬ 
den het KNMI en het Staatstoezicht op de Mijnen dat sterkere aardbevingen voor het Groningenveld 
niet langer op voorhand konden worden uitgesloten. Begin 2013 heeft de minister van Economische 
Zaken besloten veertien onderzoeken te laten uitvoeren voor een besluit over maatregelen om de kans 
op schade door aardbevingen te verminderen. NAM werd opgedragen om vóór 1 december 2013 een 
gewijzigd winningsplan Groningenveld in te dienen en daarbij de relevante inzichten uit de onderzoe¬ 
ken te betrekken. 

Ontwerpbesluit instemming winningsplan Groningenveld 

NAM heeft op 29 november 2013 een gewijzigd winningsplan ingediend. De wijzigingen gaan over de 
geleidelijke afname van de productiecapaciteit en de beheersing van het door de gasproductie 
veroorzaakte risico op aardbevingen. Dit om de bovengrondse effecten van aardbevingen te beperken. 
Op grond van artikel 34, derde lid van de Mijnbouwwet, neemt de minister van Economische Zaken 
een besluit over het gewijzigde winningsplan. 

Het ontwerp van dit instemmingsbesluit heeft van vrijdag 14 maart tot en met donderdag 24 april 2014 
ter inzage gelegen. Er zijn 115 zienswijzen en reacties naar voren gebracht door 159 personen en 
instanties. Rekening houdend met deze zienswijzen en reacties is in december 2014 het instemmings¬ 
besluit definitief gemaakt. Daarbij is ook rekening gehouden met aanvullend onderzoek dat heeft 
plaatsgevonden naar aanleiding van de aardbeving bij Ten Boer op 30 september 2014. 
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Het instemmingsbesluit wordt op donderdag 29 januari 2015 door de minister van Economische Zaken 
bekendgemaakt door toezending aan de NAM. Het besluit wordt ook bekend gemaakt met deze 
publicatie in de Staatscourant en in regionale bladen. Alle mensen die een zienswijze hebben gegeven 
ontvangen een brief over deze bekendmaking. Belanghebbenden die een zienswijze op het ontwerp¬ 
besluit hebben ingediend kunnen nu beroep instellen tegen het instemmingsbesluit. 


Waar kunt u de stukken inzien? 


U kunt van vrijdag 30 januari tot en met vrijdag 13 maart 2015 het instemmingsbesluit en de andere 
onderliggende stukken inzien op www.bureau-energieprojecten.nl. Op papier kunt u deze stukken 
tijdens reguliere openingstijden inzien op de volgende locaties: 

- Gemeente Eemsmond, Hoofdstraat-West 1, Uithuizen, T (0595) 43 75 55; 

- Gemeente Loppersum, Molenweg 12, Loppersum, T (0596) 54 82 00; 

- Gemeente Slochteren, Hoofdweg 10a, Slochteren, T (0598) 425 555; 

- Provincie Groningen, provinciehuis, Martinikerkhof 12, Groningen, T (050) 316 4911; 

- Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag, T (070) 379 8911. 

Hoe kunt u beroep instellen? 

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbesluit kunnen tegen dit 
besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 
2500 EA Den Haag. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt 
aan met ingang van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd. Dit betekent dat het 
indienen van een beroepschrift mogelijk is van zaterdag 31 januari tot en met vrijdag 13 maart 2015. 
Een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren 
heeft gebracht op het ontwerp van het desbetreffende besluit kan ook beroep instellen. 

U wordt vriendelijk verzocht om, indien u beroep instelt, een kopie van uw beroepschrift te sturen naar 
het Ministerie van Economische Zaken ter attentie van de directie WJZ (D passage 2), postbus 20401, 
2500 EK 's-Gravenhage. Let op! Het origineel van uw beroepschrift dient u te sturen naar de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Uw ondertekende beroepschrift moet ten minste bevatten: 

- de naam en het adres van de indiener; 

- de datum ondertekening; 

- de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. 

Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Over het bedrag, de manier waarop en 
binnen welke termijn u dit moet betalen, krijgt u, na het indienen van uw beroep, bericht van de griffie 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Waar vindt u meer informatie? 

Uitgebreide informatie vindt u op www.rijksoverheid.nl/gaswinninggroningen. Heeft u na het 
bezoeken van de website nog vragen? Dan kunt u bellen met de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland, telefoon (070) 379 89 79. 
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